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本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を巧ってください。 

取り付ける前に本製品のシリアル番号 ( S / N ) をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中に朋参照） 


使えるようにずる 


I OS を起動します。 

まだ本製品を接魚しないでください。 

本製品は手順 2 になってから接続します。 


Windows XP / 2000の場合 


コンピュータの管理者 ( Administrator ) グループに 
属するユーザーで□グオンしてください。 


と パソコンに接続します。 

〇 本製品の電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 
〇 本製品の電源スイッチを ON にしまず。 

※本製品の電源 ( POWER ) ランプは、パソコンに接続後、点灯します。 

〇 USB ケーブルまたは IEEE 1394ケーブルを本製品と 
パソコンに接続します。 

本製品の電源ランプが点なします。 
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•Windows XP で警告メッセージが表示される 

Windows XP において接続する USB ポートが USB 1.1 の場 
合、本製品を接続するとじ I 下のメッセージが表示されますが、 
異常ではありません。 

園をクリックしてメッセージを閉じてください。 


■ A ちまではない USB /、ブに巧篇しているちま USB デ"イス曲 

I 音速 USB デバイスび音速ではねい US 目/、ブに巧镜されています。 

I この巧題を賠みするじは、このかたージを如ッウにくだか。 
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X Windows XP ServicePack 2 ではメッセージが異なります。 
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参コネクタの向きにご注意 

コネクタは接続できる向きが決まっています。 

接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認くだ 
さい。誤った向きで無 i 里に接続しようとすると、ケーブルやポ 
-卜が破損するおそれがあります。 




中 


新しいハードウェア画面が 
表示されます。 

しばらくお待ちいただくと、 
画面は自動的に消えます。 


確認します 


〇 


アイコンの確認 

[マイコンピユータ]上にハードディスクのアイコンカ嘴えていることを 
確認します。 


Windows '■- - b . 

XP の場合 


Windows 2000/ 
Me の場合 


龜 
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•本製品のアイコンがない 

■環境によっては、アイコンの表示に時間がかかります。 

約2〜3分ほどかかることもあります。 

下のち法で改善されます。 

■USB 2.0 や IEEE 1394で接続する 

• NTFS お式で再フォーマットする (Windows XP、Windows 2000のみ） 

■本製品の接続をご確認ください。 

■接続するポートを変えてみてください。特にハブに接続している場合は、 
パソコンのポートに接続してみてください。 

■[マイコンピュータ]の[表示]一[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 

※上記で解みしない場合は、オンラインマニュアルの[困ったときには]一山 SB ポートまたは 
IEEE 1394ポートに接続してもアイコンカを示されない]を参照してください。 


基本操作 


•本製品を使ろ上での操作について説日月します。 


【接続する】 本製品はいつでも接続ずることびできます。左の手順 2 を参照し、本製品を接続してください。 

【取り外す】 

〇 タスクトレイのリムーバブルツールを 
クリックします。 


^机 


〇 本製品の表示をクリックします。 

本製品の表示をクリックします。 

複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。 

〇 メッセージを確認します。 ※表示はご利用の 0 S により異なります。 

•Windows XP で USB ポートを使用している場合の例 


lx > 


P J 、 -ドウ:[アのの口かし 

■USB 六容量記怡强虽デバイスIは舌をじ取り外すことができま 
す。 




Windows 2000 / Me で USB ポートを使用している場合の例 

X ] 


/トドウ：[アの吊のかし 


み 


' USB 六容查記ほ装置デバイス‘は安をじ巧りかすことげできます。 


E 


り こんな時には… 


「取り外しができない J という内容の 
メッセージが表示された 


使っているソフトウェアをすべて終了してか5、本手 
順を行ってください。 

※同じメツセージが表示されたら、パソコンの電源を切つてから取り外してください。 


% 


画面内ので字について 

Windows や接続方法によって異なります。操作手順は変わ 
りませんので、そのまま操作を巧つてください。 1一一三 


〇 本製品の電源が自動的に切れます。 

電源連動機能が働かない場合は、電源スイッチを日 FF にします。 

電源が切れたことを確認した5、本製品を取り外します。 ※環境によっては電源が切れるまで10秒ほどかかることがあります。 


複数台の IEEE 1394機器をお使いの場合 


取り外し作業を行った後、本製品を IEEE 1394ポートから取り外すか、本製品の電源スイッチを日 FF にしてください。 

本製品をパソコンに接続したまま、別の IEEE 1394機器を接続、または取り外すと、再び本製品の電源が入ってしまうこと 
があります。 


本製品のフォーマット作業について 


本製品はご購入時、フォーマット済み （ 1パーテイシヨン、 FAT 32) のため、 Windows ではそのまま使用ずること 
がでさまず。 

フオーマットを行いたい場合は、オンラインマニュアルを参照してください。 i 


※オンラインマニュアルを見るみ法は、裏面の【オンラインマニュアルについて】を参照してください。 
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• FAT 32 フォーマットでご使用いただける1ファイルの最大サイズは 4 GB までです。 

サイズカ <4 GB を越えるファイルを保存する場合は、 NTFS でフォーマットする必要があります。 
NTFS フオーマツトは 、 Windows XP / 2000で使用することができます。 


裏へ J 






















































































































添付のサポートソフトについて 


ヴポートソフトには au 下の Windows 用ソフトウェアが収録されています。 
-1 ヴポートソフトメニューからインストールできまず。 

一ぶサポートソフト メニュ ーはサポートソフト CD - ROM をセットすれば自動で表示されます。 

メニューカ壞示されない場合は、 CD - ROM の 「 MENU 」 アイコンをダブルクリックしてください。 

- XWindows XP / 2000をお使いの場合は、管 S 者権限で□グオンしてからインス!-ールしてください。 


ソフトウェア名 特徴 インストールち法/その化 


ディスク□ックツール 
「HDD ロック」 

(Windows XP / 2000のみが応） 

本製品にロック•アン□ックを行ラソフトウェアです。 

※インストールや設定などを行う場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 

※アンインス!ルを行う場合は、セキュリティモードを解除してから行ってください。 

サポートソフトメニューの[添 
付ソフトウェア]からインスト 
ールできます。 

ソフトについては、[各種マニ 
ュアル]を参照してください。 

診断•設定ユーティリティ 

本製品の省電力設定、アコースティック設定(静音設定)、本製品の診 
脚などを行5ユーティリティです。 

※インストールや設定などを行ろ場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。 

才ートバックアップソフト 
[Easybaver し E 」 

手軽にファイルやフォルダのバックアップを行うソフトウェアです。 

参 本ソフトは、製品版 EasySaver の機能限定版です。 

XWindows XP/ 2000をお使いの場合は、管理者権限でログオンしてご利用ください。 

完全データ消去ソフト 
[DiskRefresher LEJ 

本製品のデータを完をに消去するソフトウェアです。 

♦本 ソフトは、データを完全に消去するためのものです。 

誤って重要なデータを削除した場合は、データを復旧できませんので、 
くれぐれもごミ主意ください。 

♦本 ソフトは、製品版 DiskRefresher の機能限定版です。 

《Windows XP/ 2000をお使いの場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 

ハードディスク 

FAT 32 フォーマッタ 

本製品を出荷時のフォーマットが態 （1 パーティシヨン、 FAT 32 ファ 
イルシステム）に房すソフトウェアです。 

♦フォー マットを行ラとデータは全て消去されます。誤ってフォーマットを 
行った場合、消去されたデータは復旧できませんので、くれぐれもごを意く 
ださい。 

《Windows XP/ 2000をお使いの場合は、管理者権限で□グオンしてご利用ください。 

サポートソフトメニューの[巧 
フォーマット]から起動できます。 

Acrobat Reader 

上記一部のソフトウェア用のマニュアル ( PDF ) を読むためのソフト 
ウェアです。 

サポートソフトメニューから 
インス!ルできます。 


.アルについて 


本製品のその他の基本操作、 Q & A などについては、添付の r サポートソフト」内にある 
オンラインマニュアルをご覧ください。 




オンライン 
マニュアル 
起動方法 


①ヴポートソフトを CD - ROM ドライブにセットしまず。 

⑤[各種マニュアル]ボタンをクリックしまず。 

※オンラインマニュアルじ乂外でも弊社ホームぺージ （ http :// www . ioda ね. jp / support /) にて Q & A を用意しております。 

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 

③表示されたご覧になるオンラインマニュアルボタンをクリックします。 


塗 


オンラインマニュアルを見る際のご注意 

Windows XP に Service Pack 2がインストールされた環境 
では、右のメッセージカ續示される場合があります。 

[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はい] 
/ボタンをクリックします。 

今オンラインマニュアルが表示されます。 


アウティプコンテンツは、 ] ンピュ-夕じ巧題を引きおこしたり' 個人巧郎をた胡した 
親穀欺。ます。〕ンピパで加脈クテイブ]ンテン削巧るこ施キ 


ア々ティブ下ノテゾ、儿-っぃてなってぃるぶ>をがぁるこトホま^?^しま寸.. 


[ ①かす) 道) がを、このメッセージをま示 Ut いの 

②クリック >c 


はい 


参考 


[いいえ]ボタンをクリックした場合 

①下の画面が表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリツクしてください。 

今オンラインマニュアルが表示されます。 



⑤下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンを 
クリックします。 


②この場合、一部の機能が正しく動きません。 

情報パーをクリックし、表示された[ブロックされているコン 
テンツを許可]をクリックしてくださし、。 

今オンラインマニュアルが正しく動きます。 


? ヘルプお） 

1；^ゎ尉 ZA り @ 0，凌国•逢 


I ① クリック} 



プ□'パだれて t 々エけンッ宿キ巧曲—； 


f ② クリック)^ 

•"危巧-佳娘が腳 . 


巧報"づか V ルブが 



へ 巧ますび']シゎづに巧*すらのらちります/ 

C (のバルでア巧イブ ] ンテンツをが 


〔々 IJ ッ々 -…卑■、■を"""^ 广肺讯扭- 


本製品使用上のごま意 


•ケーブルを 取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください 

•ご 利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリースサスペンド、レジュームなどの 
省電力機能はご利用いただけない場合がありまず 

参 本製品にソフトウェアをインストールしないでください 

0 S 起動時に実行されるプログラムカ谓つからなくなる等の埋由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が 
正常に利用できない場合があります。 

• USB 接続時、他の USB 機器を使う場合は下記に注意してください 

■本製品の転送速度が遅くなることがあります。 

■本製品を USB ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンの USB ポートに接続してください。 


•本 製品か5の 0 S 起動はサポートされておりません 

•セキュリティ 機能を使用される際は、オンラインマニュアルをご覧ください 
また、パスワードの管理には十分ご注意くださし^。万が一無くされたり、お忘れになった場合は解除できま 肯巧 

♦万一の 事故に備えて、本製品内のデータを定期的にバックアップずることをおすずめします- 














































































































































